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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございます。 
• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくま全にお使いください。 

• この取扱説明書は大切に保管してください。 

• パナソニック製デジタルカメラ DMC - GF 1 K ( H - FS 01 404己装着時）専用の本ま 
レンズジャケットです。 （2009 年9月現在） 

• ご使用いただくには、別売の本まボディケース （ DMW - CG 日りび必要です。 


■ ほいかた 

本革レンズジャケット前面の 
ボタン (®) と背面のボタン(@)を 
本革ボディケースのホックに合わ 
せてとめる 



♦ 別売のライブビューファインダー 
( DMW - LVF 1) をお使いの場さは、 
必ずがしてから収納してください。 


♦完成図 

シヨルダーストラツプやストラツ 
プとおしなどを本革レンズジャケ 
ットの内側に挟み込まないように 
お気をつけください。 



• 本革レンズジャケットの開閉時に、 
レンズキャッフを引っ掛けて落とさ 
ないようにお気をつけください。 

• この本革レンズジャケットは、交換レ 
ンズ H - FS 0 14045を装着した状態 
で保護することびでさます。 

他のレンズでは使用でさません。 
(2009年9月現在） 
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■ほ用上のお願い 

• デジタルカゾラの出し入れや本革レンズジャケットの持ち運びなどの隙に、大をな 
衝撃を与えないよラにしてください。 

• 本革レンズジャケットは携帯保護を目的としており、落下や衝撃によるダメージを 
保話するものではありません。 

• 本革レンズジャケットは防水仕様ではありません。雨天などの使用時は、めらさな 
いよラお気をつけください。 

• 直射曰光び当たる車の中や、お室など温度や湿度の高いところに放置しないで<だ 
さし、。 

• ショルダーストラップをレンズやデジタルカメラに巻さつけて収納しないで<だ 
さし、。 

• カメラ本体に交換レンズを装着し、レンスキャッフを付けてから収納して<ださ 
い。 

• お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいて<ださい。 

-巧れびひどいとさは、水にひたした布をよく絞ってから巧れをふさ取り、そのあ 
と、乾いた布でふいてください。 

-ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、本革レンズジャケットび 
変質する恐れびありますので使用しないで<ださい。 

-化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書さに従って < ださい。 

• 本革を使用しているため、変色したり色落ちする場合びあります。 

• めれたとをは、乾燥したタオルなどでめれた部分の水分をふさ取り、形を整えたあ 
と、陰干しして十分乾かしてください。 

•涼しく、乾燥していて風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してく 
ださい。 

• 長期間保管する場合は、カメラ本体を本革レンズジャケットと本革ボディケースか 
ら取りがしてください。 

■仕樣 

材 質：本革 

斜お寸法：約幅] 3日 mmx 高さ92 mmx 奥行を] 20 mm 
(力;ラ本体に装着時） 

お問い合わせ巧 


パナソニック お客様 ご ホ目談センター 
3 巨已日 / 受付 9 時〜吕〇日寺 

電話 ミ ィャル 函 0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は…06-6907-1187 

FAX 茄ル 01 20-878-236 
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